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eller  1 närheten  av  platsen  för  Iakttagelsen. 

Sågställaren  Per  Gustav  Jansson,  född  den  18/9  l88l, 
box  5^6,  Laxå. 

Kan  hade  vid  If rågakomna  tillfälle  1 111  sam::; ans  med  f ti1  e 
nämnde  Karlsson  uppehållit  sig  vid  samma  plats  som  denne 
och  därvid  samtidigt  iakttagit  ljusbomben. 

Han  uppfattade  dock  föremålet  som  en  torped,  cirka  en 

-■  — - “ 1 

meter  lång.  Skenet  från  föremålet  var  ljus gult , men  skif- 
tade tidvis  i grönt.  Jansson  hade  förmärkt  gnistor  efter 
"torpeden".  1'nligt  Janstons  uppgift  hade  föremålet  endast 
passerat  cirka  JQO  meter  öster  om  den  plats,  där  de  vid 
tillfället  uppehållit  sig  å vägen,  och  på  cirka  100  meters 
höjd.  Föremålet,  som  kom  söderifrån  och  styrde  nordväst, 
rörde  sig  med  ganska  hög  hastighet.  läget  i luften  var 
hor  i sent  a l_t  och  kursen  rak. 

Något  ljud  ho.de  Jansson  icke  kunnat  uppfatta  från  fä1  e- 
målet . 

Vid  tillfället  rådde  klart  väder  och  någon  molnighet 
fonns  icke. 

lå  förfrågan  om  Jans  ton  icke  gjort  några  närmare  iakt- 
tagelser rörande  föremålet,  förklarade  han,  att  så  icke 
var  fallet.  Han  hade  icke  hunnit  uppfatta  mer  än  vad  han 
gjort  under  den  tid  av  cirka  10  - 15  sekunder  varunder  före 
målet  var  synligt. 


förste  polisman. 


